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La methode MeSH 
Database + Limits 


Quand on ne maTtrise pas completement la syntaxe de PubMed, la fagon la plus simple 
de formuler une equation de recherche consiste a solliciter d’abord la banque de donnees 
du MeSH et ensuite la tonction Limits. 


L’affiliation « facile » 

La banque de donnees du MeSH (MeSH 
Database) est une « tabrique » d’affilia- 
tions descripteur/qualificatif. La selection 
du descripteur, I'affiliation du qualificatif et 
la formulation de I’ensemble descrip- 
teur/qualificatif se deroulent de la fagon 
suivante. 

Premier temps: trouver le descripteur 
adequat. Pour cela, entrer dans la fene- 
tre d' interrogation de PubMed le mot cle* 
(en anglais) qui vous semble correspon- 
dre a votre requete. La banque de don- 
nees du MeSH vous propose une serie 
de descripteurs (rarement un seul), et vous 
devez selectionner celui qui vous semble 
le plus en adequation avec le theme de 
votre recherche. 

Deuxieme temps: le choix du qualifica- 
tif. Vous cliquez sur I’intitule du descrip- 
teur choisi, ce qui affiche la liste de ses 
qualificatifs et I’arborescence (ou les arbo- 
rescences) du thesaurus MeSH dans lequel 
il figure. Vous selectionnez le qualificatif 
a affilier au descripteur (case a cocher), 
puis vous cliquez sur « Add to search buil- 
der », ce qui place votre affiliation dans 
I'espace de fabrication (PubMed search 
builder). 

Dernier temps : vous transferez votre affi- 
liation dans PubMed en activant le bou- 
ton « Search PubMed ». Auparavant, si 
vous avez une autre affiliation descrip- 
teur/qualificatif, vous procedez de la meme 
fagon que precedemment: recherche du 
descripteur, selection du qualificatif a affi- 
lier et envoi (le plus souvent avec I’ope- 


rateur AND) dans I’espace de fabrication 
de I'affiliation descripteur/qualificatif. 

La mise en place 
des « limites » 

L’inititule « Limits » se trouve sous la 
fenetre d’interrogation de PubMed. Dans 
cette fenetre figure le premier membre 
de votre equation, celui que vous venez 
de transferer de la banque de donnees 
du MeSH. L’activation de « Limits » affi- 
che une page contenant des cadres qui 
representent autant de limites de date 
de publication, de langues de publica- 
tion, de types d'articles, de classes d'age, 
de sous-rubriques... 

Vous etes alors en mesure d’imposer des 
limites a votre equation en cochant des 
cases dans les cadres ou en selectionnant 
des intitules dans des menus deroulants. 
Apres avoir effectue votre selection, vous 
pouvez cliquer sur « search », soit dans 
le prolongement de la fenetre d’interro- 
gation, soit en bas de la page. 

Dans la page de resultat, I'interpretation 
de I’equation de recherche par PubMed 
est dans le cadre « search details ». Avec 
la procedure « MeSH Database + Limits », 
cette interpretation est la meme que votre 
formulation. C’est la preuve que vous avez 
controle votre requete sans laisser a des 
automates le soin de formuler I’equation 
a votre place. • 


* Pour un plus grand eventail de choix de descripteurs, 
il est conseille de decomposer les mots composes. Exem- 
ple : entrer « prostatic » pour une recherche sur le theme 
« prostatic cancer ». 


MESH 
DATABASE 
EN ECHEC 

Dans MeSH Database, la recherche du 
descripteur adequat n’est pas toujours 
couronnee de succes. Dans 5 a 10 % 
des cas, elle n’aboutit pas, ce qui justifie 
d'employer une methode differente, 
faisant intervenir le bordereau 
d’indexation des articles. 

Le bordereau d’indexation est 
« I’ etiquette » sur laquelle sont inscrites 
les caracteristiques de Particle, 
essentiellement les descripteurs qui ont 
servi a indexer (caracteriser) le contenu 
de Particle. 

La procedure comporte 2 temps. 

Dans un premier temps, vous entrez 
le mot cle correspondant a votre requete 
dans la fenetre d’interrogation de 
PubMed. Ce mot cle est en anglais 
et sa recherche se fait dans le titre des 
articles (champ « titre »). Exemple: 
cerebellar infarcts [ti], 

Deuxieme temps : apres avoir affiche les 
resultats de votre requete, vous reperez 
les 3 ou 4 premiers articles « indexed for 
MEDLINE »*. Vous les affichez au format 
« abstract » et vous analysez leur 
bordereau d’indexation. Pour cela, vous 
cliquez en bas de la page (sous le 
resume) sur I’intitule « MeSH Terms ». 
Vous prenez ainsi connaissance des 
descripteurs MeSH qui ont servi a 
caracteriser un article qui a votre mot cle 
dans son titre. II y a de fortes chances 
pour que vous trouviez le descripteur 
MeSH qui correspond a votre theme de 
recherche. Surtout si vous le retrouvez 
dans les 3 ou 4 bordereaux d’indexation 
que vous avez affiches. 

* En general, les premiers articles sont en 
cours d’indexation (in process). Ils n'ont done 
pas de bordereau d'indexation. Vous devez 
derouler les references jusqu’aux premiers 
articles indexes (« indexed for MEDLINE »). 
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